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LES ROSES. 85 


ROSA PIMPINELLIFOLIA. 

( Pumita , var. ¡3. Voyez page 84.) 

R. Germinibus globosis pedunculis petiolisque glctbris; foliolis elíp¬ 
tico -rotundis; caule aculéis inequalibus rectis, confertissimis; floribus 
solitariis; laciniis caljcinis ápice dilatatis. (N.) 

R. Scotica? Miller, Diction. trad. édit. de 1785, vol. 6, 
page 324. 

R. Pumita spiriosissima, fóliis pimpinellce glabris Jl. albo? J. R. 
hist. 2, pag. 40, cum Jig. 


LE PETIT ROS1ER PIMPRENELLE. 

DESCRIPTION. 

Ce fréle arbuste s’éléve á la hauteur de douze á quinze 
pouces au plus. Le dessin joint á notre description offre un 
rameau dans sa plus grande élévation, et coupé prés des 
racines. Ses tiges bruñes, sont chargées d’un grand nombre 
d’aiguillons droits, inégaux, trés-serrés. Les folióles, au nom¬ 
bre de sept ou de neuf, sont elliptiques, simplement den tees 
et glabres des deux cotes; le pétiole qui les supporte est éga- 
lement glabre. Les stipules qu’on trouve á la base de cbacjue 
feuille sont bifides et aigués. Les fleurs naissent solitaires á 
Textrémité des ramuscules qui croissenl autour des tiges de- 
puis la base jusqu’au sommet. Les pédoncules, ainsi que Jes 
tubes arrondis du cálice, sont parfaitement glabres. Les divi- 
sions calicinales sont simples, quelquefois bifides ou légé- 
rement denticulées au sommet. La corolle se compose de 










































